

TELEFUNKEN RADIO TV - BABY STAR seconda serie. Apparecchio con sintonia a permeabilita variabile. Gamma onde medie AM, c gamma onde ullracorte FM. Media frequenza 

AM a 468 kc/s, FM a 10,7 Mc/s. Potenza d’uscita 2 watt. 


22Ksl W* 






















